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Nome: Nota do teste: 
Professor: Márcio Adriano N. Dos Santos 


Fazer Nos meus Documentos a seguinte estrutura de p: 


Sofá 


Sala 


Casa Estante 


Oculto 


Normal Cozinha 


Microondas 


Pia 


Banheiro 


Chuveiro Privada 


Quarto Guarda-Roupa 


K M RR EA patomiteO hotmail.com 


Microlins 


Centro de Formação Profissional 


Microlins Brasil - Centro de Formação Profissional 
Unidade Vila Maria 


Cama 


K M E patomite@hotmail.com 


Microlins 


Centro de Formação Profissional 


